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Za spokój duszy $. p. 


najukochańszego męża i ojca 


Dr med. STANISŁAWA 


BALICKIEGO 


por. rez. zmarłego w Sanguhar w Szkocji dnia 8 lipca 1946 r. 


odprawione zostanie 


w poniedziałek dnia 19 sierpnia 1946 r. o godzinie 73% rano w kościele Najśw. Panny 


Marii przed ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które zaprasza pozostała w nieutulonym żalu 


zona z synem i rodzina. 
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Zakład pogrzebowy „AETERNITAS” 
ANTONIEGO HORAKA jun. 
Kraków, ulica Mikałajeka 14. — Telefen 5585-99 


Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikolajska 13. 
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